“Qo シャ ー プ 株 式 会 社 


AI 制御 対応 2022 年 3 月 24 日 現在 


首 電 池 AT 予測 制御 モー ドン At 雷 注意 報 連携 対応 機種 ・ 対 応 ア ダ プ ター 一 覧 


シャ ー プ 製 HEMS の 敬 電 池 At 予測 制御 モー ドン AI 雷 注意 報 連 携 対 応 機種 (HEMS、 マ ル チ エ ネル ギー モニ タ ま た は 
クラ ウド 連携 エネ ルギー コン トロ ー ラ 、 エ コキ ュー ト ) は 、 以 下 の 通り で す 。 

蓄電 池 AI 予測 制御 モー ド 対 応 、 ま た は 、A 雷 注意 報 連携 対応 に は 、 対 応 す る HEMS と 蓄電 池 シ ステ ム が 必要 で す 。 
さら に 、 蓄 電池 AT 予測 制御 モー ド で エコ キュ ー ト と 連携 する 場合 は 、 対応 する エコ キュ ー ト を 組み 合わ せ て 、 ご 利用 くだ 
さい 。 接 続 可 能 な エコ キュ ー ト は 1 台 ま で で す 。 











eHEMS 
メー カー 名 名 称 型番 
上 クラ ウド 連携 JH-RV1 1 
シープ 間 | エ ネル キー コン トロ ー ラ トー YRVY 














※ クラ ウド HEMS (JH-AG01、JH-RTP4、JH-RTP5) は 、 対 象 外 で す 。 


る マル チエ ネル ギー モニ タク ラウ ド 連 携 エ ネル ギー コン トロ ー ラ 
マル チエ ネル ギー モニ タン 
クラ ウド 連携 エネ ルギー コン トロ ー ラ 
JH-RWL6W 


JH-RWLZW 
JH-RWLZY 
JH-RWL7Z 

JH-RWLS 
JH-RV11 
※ 対応 する ハイ ブリ ッ ド パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ と 蓄電 池 を 組み 合わ せ て くだ さい 。 
組み 合わ せる ハイ ブリ ッ ド パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ に よっ て は 、 マ ル チ エ ネル ギー モニ タ の ソフ トバ ー ジ ョ ン ア ッ プ が 必要 で す 。 
詳細 は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 

※ 外部 発電 は 発電 量 予測 に は 含ま れ ま せん 。 な お 、 外 部 発電 と は 、 エ ネフ ァ ー ム な どの 他社 製 発電 機器 や マル チエ ネル ギー モニ タ 、 

また は 、 ク ラウ ド 連 携 エ ネル ギー コン トロ ー ラ OH-RV11) に 対応 し て いな い 当 社 製 太陽 光 発 電 シ ステ ム の 発電 を 指し ます 。 

※ マル チエ ネル ギー モニ タ : JH-RWL6、]H-RWL6V、JH-RWL7 は 、 最 新 バ ー ジ ョ ン へ の ソフ ト ア ッ プ デー ト が 必要 で す 。 

蓄電 池 パ ワー コン ディ ショ ナ : JH-20CL1 と 蓄電 池 : 〕H-WB1201、JH-WB1202 は 対応 し て いま せん 。 

※ マル チエ ネル ギー モニ タ を 複数 台 設置 し て いる 場合 は 、 対 象 外 で す 。 





メー カー 名 


























る エコキュート (沸き 上 げ シ フト 制御 「 蓄 電池 Ar 予測 制御 モー ド 」 対応) 
@ ダイ キン 工業 株 式 会 社 製 は こち ら を ご 確認 くだ さい 。 





@ 株 式 会 社 コ ロナ 製 は こち ら を ご 確認 くだ さい 。 
@ 日 立 グ ロー バル ライ フ ソ リ ュー ショ ンズ 株 式 会 社 製 は こち ら を ご 確認 くだ さい 。 
@ 三菱 電機 株 式 会 社 製 は こち ら ご 確認 くだ さい 。 


e 東芝 キヤ リア 株 式 会 社 製 は こち ら ご 確認 くだ さい 。 





py COCORO ENERGY 接続 確認 済 機器 一 覧 の TOP ペー ジ は こち ら 
ぁ Al 予測 制御 対応 機種 一 覧 の TOP ペー ジ は こち ら 


シャ ー プ ブ 株 式 会 社 





















































2 FR 
AI 制御 対応 2022 年 3 月 24 日 現在 
対応 アダ ブタ ー 型 名 
機器 メー か 名 対応 シリ ー ズ 名 無線 LAN 接 続 | 有線 LAN 接 続 
アダ ブ プター アダ プター 
EQ37WFHV IEQ37WFV IEQN37WFV |EQX37WFTV EQ37WFTV {EQ46WFHV 
20224 | | 時 
hb W 型 |EQ46WFV |EQN46WFV EQX46WFTV |EQ46WFTV EQ37WSV EQ46WSV ー%2 
モテ 1 5 | i } 
EQX46WFV |EQX37WFV 
: 3630 年 EQ37VFHV |EQ37VFV IEQN37VFV |EQX37VFTV |EQ37VFTV |EQ46VFHV 
Ea こし | 呈 hb V 型 | ; ; BRP077C41 ー 
工業 旨 の EQ46VFV |EQN46VFV EQX46VFTV EQ46VFTV EQ37VSV IEQ46VSV 
2019 年 | i | i 
S EQX46UFTV IEQX37UFTV | 
モデ ル | i 
U 型 ] : | : : BRP077C41 
0 |EQ37UFHV EQ37UFV IEQN37UFV EQ37UFTV EQ46UFHV {EQ46UFV ROB 
ba EQN46UFV |EQ46UFTV EQ37USV EQ46USV 





























※1 未 尾 に E また は 、H が つい た 機種 に も 対応 し て お り ま す 。(E : 耐 塩害 仕様 、H : 耐 重 塩害 仕様 ) 
※2 2022 年 モデ ル W 型 エ コキ ュー ト は 、 台 所 リモ コン に 無線 LAN 接続 アダ プター を 内 蔵 し て お り ま す 。 
@ お ひさ ま エ コキ ュー ト は 、COCORO ENERGY の At 予測 制御 モー ド (余剰 電力 で 湯沸かし を する エコ キュ ー ト シフ ト ) に は 
対応 し て お り ま せん 。 
お ひさ ま エ コキ ュー ト の 詳細 は 、 ダ イキ ン 工 業 株 式 会 社 の ホー ムペ ー ジ を ご 確認 下さ い 。 
(https://www.daikinaircon .Com/sumai/alldenka/solar_ecocute/) 





COCORO ENERGY 接続 確認 済 機器 一 覧 の TOP ペー ジ は こち ら 
py Al 予測 制御 対応 機種 一 覧 の TOP ペー ジ は こち ら 








シャ ー プ 株 式 会 社 
At 制御 対応 2022 年 3 月 24 日 現在 




























































































































































対応 アダ ブタ ー 型 名 
機器 メー カー 名 対応 シリ ー ズ 名 無線 LAN 対 応 イン ター ホン 
リモ コン リモ コン 
CHP-HXE37AY4 |CHP-HXE37AY4K iCHP-HXE46AY4 |CHP-HXE46AY4K i 
CHP-37AY4 CHP-37AY4K CHP-37AY4-2 |CHP-37AY4K-2 ICHP-E37AY4 |CHP-E37AY4K 
CHP-46AY4 CHP-46AY4K ICHP-46AY4K-2 |CHP-E46AY4 iCHP-S46AY4K HMAET 
AY4 シ リー ズ ーーーーーーーーー ト ーーーーーーーーーー ーー 不要 NAN 
CHP-S46AY4K-2 |CHP-ES46AY4 {CHP-ES46AY4K |CHP-E372AY4 iCHP-ED302AY4 |CHP-E462AY4 (人 6 
| 1 アダ ブタ ) 
2021 年 CHP-37AY4JE |CHP-46AY4JE |CHP-37AY4]] |CHP-46AY4]] 
モデ ル CHP-37SAY4 |CHP-46SAY4 | § | 
CUF-37F1 CUF-46F1 iCUF-37F2 | CUF-37F2K ICUF-46F2K 
CUF-F シ リー ズ | CUF-E37F1 CUF-E46F1 iCUF-E37F3 |CUF-E46F3 § | HIME 
| | | 不要 (有線 LAN 
CUF-37WF1 CUF-46WF1 | | | アダ プ タ ) 
CUS-F シ リー ズ |CUS-37F1 CUS-46F1 
CHP-HXE37AY3 |CHP-HXE37AY3K ICHP-HXE46AY3 |CHP-HXE46AY3K | 
CHP-37AY3 CHP-37AY3K CHP-37AY3-2 |CHP-37AY3K-2 iCHP-E37AY3 |CHP-E37AY3K ま 
a : | § | HMA-1 
AY3 シ リー ズ 人 近 有線 LAN 
CHP-46AY3 CHP-46AY3K CHP-46AY3K-2 |CHP-E46AY3 CHP-S46AY3K (人 6 
2020 年 1 1 1 1 アダ ブタ ) 
モデ リル CHP-S46AY3K-2 |CHP-ES46AY3 ICHP-ES46AY3K |CHP-E372AY3 CHP-ED302AY3 |CHP-E462AY3 
デ | ; | 
CUF-37C1 CUF-46C1 iCUF-37C2 | CUF-37C2K iCUF-46C2K 
| ; | HMA-1 
CUF-C シ リー ズ |CUF-E37C1 CUF-E46C1 ICUF-E37C3 |CUF-E46C3 ; | 不要 (有線 LAN 
it アダ ブタ ) 
CUF-37WC1 CUF-46WC1 
CHP-HXE37AY2 |CHP-HXE37AY2K ICHP-HXE46AY2 |CHP-HXE46AY2K | 
CHP-37AY2 CHP-37AY2K CHP-37AY2-2 |CHP-37AY2K-2 CHP-E37AY2 |CHP-E37AY2K 
株 式 会 社 i | ] | HMA-1 
エコ キュ ー ト | ロナ CHP-46AY2 CHP-46AY2K ICHP-46AY2K-2 |CHP-E46AY2 ICHP-S30AY2 ICHP-S46AY2K 
AY2 シ リー ズ ー (有線 LAN 
CHP-S46AY2K-2 |CHP-ES46AY2 iCHP-ES46AY2K |CHP-E372AY2 iCHP-ED302AY2 |CHP-E462AY2 アダ タダ ブタ) 
2019 年 CHP-37AY2JE CHP-46AY2JE {CHP-37AY2J] CHP-46AY2]] |CHP-37AY2KJE |CHP-46AY2KJE 
モデ ル CHP-37SAY2 |CHP-46SAY2 | § | 
CUF-E37X3 CUF-E46X3 
CUF-X シ リー ズ CUF-37X2 CUF-37X2K HMA-1 
naa ー (有線 LAN 
CUF-E46X1 CUF-30X2 ICUF-37WX1 ICUF-46WX1 アダ ブタ ) 
CUS-X シ リー ズ |CUS-37X1 CUS-46X1 
CHP-HXE37AY1 |CHP-HXE37AY1K ICHP-HXE46AY1 |CHP-HXE46AY1K | 
CHP-37AY1 CHP-37AY1K ICHP-37AY1-2 |CHP-37AY1K-2 iCHP-E37AY1 |CHP-E37AY1K 
CHP-46AY1 CHP-46AY1K ICHP-46AY1K-2 |CHP-E46AY1 ICHP-S30AY1 |CHP-S46AY1K a 
ーーーーーーーーー… 上 
AY1 シ リー ズ |CHP-S46AY1K-2 |CHP-ES46AY1 CHP-ES46AY1K |CHP-E372AY1 iCHP-ED372AY1 |CHP-E462AY1 ー (有線 LAN 
1 1 1 | アダ プ タ ) 
2018 年 CHP-ED302AY1 | i 
デ トーーーーーーーーーーーーーーーーーーー キ ーーーーーーーーーー 
2 CHP-37AY1-42 |CHP-37AY1E-42 iCHP-S30AY1-12 |CHP-S30AY1E-42 iCHP-S30AY1E-4 ICHP-530AY1]-42 
CHP-S30AY111-4 1 NH - 
12 112 
CUF-E37V3 CUF-E46V3 
HMA-1 
CUF-V シ リー ズ |CUF-37V1 CUF-37V2 CUF-37V2K CUF-46V2K ー (有線 LAN 
EE HER RE Ri EGG アダ プ タ ) 
CUF-E46V1 CUF-30V2 ICUF-37WV1 ICUF-46WV1 
2017 年 | AX5 シ リー ズ |CHP-HXE37AX5 |CHP-HXE46AX5 iCHP-HXE37AX5K |CHP-HXE46AX5K | | RAL 
: - 1 1 — (有線 LAN 
モテ デル | CUF-T シ リー ズ |CUF-E37T3 CUF-E46T3 i | ; | アダ タプ ブタ) 
注 1 ) 2020 年 モデ ル に 関し て は 、 無 線 LAN 対応 イン ター ホン リモ コン 使用 の 場合 、 ミ ドル ウェ アア ダ プ タ は 不要 と な り ま す 。 





イン ター ホン リモ コン 使用 の 場合 、 別 途 ミ = ドル ウェ アア ダ プ タ : HMA-1 (有線 LAN) が 必要 で す 。 
注 2) 2016 年 ~2019 年 モデ ル の HEMS 対応 エコ キュ ー ト は 、 イ ンタ ー ホ ン リ モコ ンタ イプ の み 対 応 と な り ま す 。 
接続 に は ミド ルウ エア アダ プ タ : HMA-1 (有線 LAN 接続 アダ プター) が 必要 で す 。 


COCORO ENERGY 接続 確認 済 機器 一 覧 の TOP ペー ジ は こち ら 
py Al 予測 制御 対応 機種 一 覧 の TOP ペー ジ は こち ら 





シャ ヤー ブ 株 式 会 社 
2022 年 3 月 24 日 現在 





機器 メー カー 名 


対応 シリ ー ズ 名 


対応 アダ プター 型 名 





有線 LAN 接 続 アダ プター 





日 立 
グロ ー バ ル ラ イフ 
ソリ ュー ショ ンズ 

(G3) 


エコ キュ ー ト 








2022 年 
モデ ル 


U 型 








同社 製 HEMS 接 続 用 アダ プター に 対応 し た 機器 

① タ ンク 容量 : (37、46、56) ※1 

②③ 給湯 方 式 : (D、U) ※2 

③ そ の 他 : (K、E、〕、M、E2、 空 白 ) ※3 語尾 「1」 :U 型 の 後期 型 











フル オー ト : BHP-FV①U②③ BHP-FW①U②③ BHP-F や DU②③ BHP-FR①U②③ 





給湯 専用 : BHP-ZA①U②③ BHP-Z①U②③ 


( 例 ) BHP-FW37UDK 











※1. 37=370L 46=460L 56=560L 

※2. D= 水 道 直 圧 給湯 U= 減 圧 弁 方 式 

※3. K= 寒 冷 地 仕様 E= 耐 塩害 仕様 〕= 耐 重 塩害 仕様 M= 屋 内 設置 仕様 
空白 = 一 般 地 向け 標準 仕様 E2= オ リ ジ ナ ル モ デ ル 


昌 フ ルオ ー ト 機種 の 接続 に は 別売 の イン ター ホン リモ コン (BER-U1FH) お よび 、 
別売 の 同社 製 HEMS 接 続 用 アダ プター(BH-HEMS-T) が 必要 で す 
曲 給湯 専用 機種 の 接続 に は 別売 の 同社 製 HEMS 接 続 用 アダ プター(BH-HEMS-T) が 必要 で す 

















HEMS 接 続 用 アダ プター 
BH-HEMS- T 





2021 年 
モデ ル 


T 型 











同社 製 HEMS 接 続 用 アダ プター に 対応 し た 機器 
③① タ ンク 容量 : (37、46) ※1 

②③ 給湯 方 式 : (D、U) ※2 

③ そ の 他 : (E、]、E6、 空 白 ) 








フル オー ト : BHP-FV①T②③  BHP-F①T②③ BHP-FR①T②③ 





※ 1. 37=370L 46=460L ( 例 ) BHP-FV37TD 











※2. D= 水 道 直 圧 給湯 U= 減 圧 弁 方 式 
※3. E= 耐 塩害 仕様 J= 面 重 塩害 仕様 
空白 = 一 般 地 向け 標準 仕様 EC6= オ リ ジ ナ ル モ デ ル 


還 接続 に は 別売 の イン ター ホン リモ コン (BER-T1FH1) お よび 、 
別売 の 同社 製 HEMS 接 続 用 アダ プター(BH-HEMS-T) が 必要 で す 

















HEMS 接 続 用 アダ プター 
BH-HEMS- T 








2019 年 
モデ ル 














同社 製 HEMS 接 続 用 アダ プター に 対応 し た 機器 

① タ ンク 容量 : (37、46、56) ※1 

②③ 給湯 方 式 : (D、U) ※2 

③ そ の 他 : (K、E、〕、M、E5、 空 白 ) ※3 語尾 「1」 :S 型 の 後期 型 











フル オー ト : BHP-FV①S②③ BHP-FW①S②③ BHP-F①S②③ 





給湯 専用 : BHP-ZA①S②③ BHP-Z①S②③ 


( 例 ) BHP-FW37SDK 











※1. 37=370L 46=460L 56=560L 

※2. D= 水 道 直 圧 給湯 U= 減 圧 弁 方 式 

※3. K= 寒 冷 地 仕様 E= 耐 塩害 仕様 〕= 耐 重 塩害 仕様 M= 屋 内 設置 仕様 
空白 = 一 般 地 向け 標準 仕様 E5= オ リ ジ ナ ル モ デ ル 


呈 接 続 に は 別売 の HEMS 対 応 リ モコ ン BER-S1VH ま た は BER-S1FH お よび 、 
別売 の 同社 製 HEMS 接 続 用 アダ プター(BH-HEMS-S) が 必要 で す 




















HEMS 接 続 用 アダ プター 
BH-HEMS-S 








※2020 年 6 月 製造 の 製造 番号 ( 全 機 種 共 通 ) 20522990 以降 の 製品 が 対象 で す 。 
お 問い 合せ : 日 立 グ ロー バル ライ フ ソ リ ュー ショ ンズ 株 式 会 社 家電 ビジ ネス 情報 セン ター 


(電話 : 0120-3121-19、 携 


=: 
TF 


和 古 : 050-3155-0119 有料 ) 


COCORO ENERGY 接続 確認 済 機器 一 覧 の TOP ペー ジ は こち ら 
ぁ Al 予測 制御 対応 機種 一 覧 の TOP ペー ジ は こち ら 
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“o 


シャ ー プ 株 式 会 社 























AT 制御 対応 2022 年 3 月 24 日 現在 
対応 アダプタ ー 弄 名 
機器 メー カー 名 対応 シリ ー ズ 名 a 
; : アタ プター 
SR デ EE | 5 シ リー ズ や | EX シリ ー ズ | A シリ ー ズ *? GT-HEM4 
モデ ル | i 























※1 コン パク ト エ コキ ュー ト (SRT-S184、SRT-SK184D) は 、 対 象 外 と な り ま す 。 
※2 エコ オー ト (SRT-Cxx5)、 給 湯 専 用 (SRT-Nxx5、SRT-NKxx5D)、 コ ン パ クト エコ キュ ー ト (SRT-C20D)、 
エコ キュ ー ト ライ ト (SRT-N184D、SRT-NK184D)、 及 び フ ルオ ー ト の 一 部 機種 (SRT-W304DM の み ) は 、 対 象 外 と な り ま す 。 


COCORO ENERGY 接続 確認 済 機器 一 覧 の TOP ペー ジ は こち ら 
ぁ Al 予測 制御 対応 機種 一 覧 の TOP ペー ジ は こち ら 


シャ ー プ 株式 会 社 















































2 に 
AI 制御 対応 2022 年 3 月 24 日 現在 
対応 アダ プター 型 名 
ロ に 対応 シリ ー ズ - 
機器 メー カー 名 対応 シリ ー ズ 名 有線 LAN 接 続 
アダ プター 
! ) 
プレ ミア ム | | 
[HWH-X376HA-R IHWH-X466HA-R | 
タイ プ i | 
1 } 
1 H 
| 1 | = | 本 ロ 
ハイ クレ ー ド |PWH-B376HA-R |IHWH-B466HA-R HWH B566HA-R IHwH B376HWA-R 
タイ プ [ | 
2021 年 HWH-B376HAN-R {HWH-B466HAN-R | HHEEC26A 
モデ ル | § | 
ee | | | 
スタ ンダ ー ド | i 
8 HWH-B376H-R [HWH-B466H-R iHWH-B376HW-R | 
1 
ペー シッ ク |Hw_B376-R 上 B466-R HH_B376N-R WH B466N-R 
東芝 タイ プ | i | 
エコ キュ ー ト | キヤ リア 1 
プレ ミア ム | | 
(株 ) [HWH-X376HA |HWH-X466HA | 
タイ プ [ | 
[ i | 
回 ! 問 H 語 ) 問 
ルイ グレ ー ド HWH-B376HA [I B466HA iHWH-B566HA HWH-B376HWA 
1 
2019 年 タイ プ | | 
に | | HWH-EC26A 
モデ ル 1 | 
内 ! を 1 
スタ ンダ ー ド | | | 
HWH-B376H {HWH-B466H iHWH-B376HW | 
タイ プ | § | 
| | | 
ベー シッ ク i | | 
HWH-B376 {HWH-B466 IiHWH-B376N IHWH-B466N 
タイ プ | : | 
H 


























@ 未 尾 に 「-Zj」 また は 「-GZ」 が つい た 機種 に も 対応 し て お り ま す 。(Z : 面 塩害 仕様 、GZ : 耐 重 塩害 仕様 ) 


COCORO ENERGY 接続 確認 済 機器 一 覧 の TOP ペー ジ は こち ら 
py Al 予測 制御 対応 機種 一 覧 の TOP ペー ジ は こち ら 


